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Limba de sos Sinnos Portughesa 


Limba de sos Sinnos Portughesa (LGP) est una Limba de sos Sinnos de Comunidade Surda. ISO-639 est 
psAl Sa LGP est usada fintzas in Portugallu (84.000^). 

Notes 

1. Ethnologue: Deaf Sign Language in Portugal (http://www.ethnologue.com/language/psr) 

2. Deaf Population on Portugal (http://www.ethnologue.com/country/PT) 


Bogadu dae "https://sc.wikipedia.Org/w/index.php?title=Limba_de_sos_Sinnos_Portughesa&oldid=161244" 
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